Wincenty Trzciński 


obywatel miasta Krakowa 


przeżywszy lat 58, po długiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami 


zmarł dnia 4 lutego 1589 roku. 


Pozostali synowie i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok we środę d. 6 b. m. o godz. 10 rano z domu pod L. 5 Plac 
Maryacki do kościoła Najśw. Maryi Panny, a po Nabożeństwie wprost na cmentarz. 


